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La reproduction des variétés protégées 
sélection MEHEAND ou de leurs 
appellations commerciales marquées 
du signe ® est interdite sauf autorisa 
uon préalable. L’authenticité de la 
variété est garantie par l'étiquette 
d’origine fixée à chaque rosier. Toute 
illustration, photographique ou autre 
destinée à la publicité de ces variétés 
est interdite sauf autorisation prea- 
lable. Ces conditions figureront sur 
toute offre en vente de rosiers des 
variétés précitées 


En page de couverture 


Harquince 

sélection MEILEAND 1987 

Ce rosier plein de santé et à la 
végétation régulière, nous offre 
une floraison généreuse d’un co- 
loris orangé très chaleureux. 
Hauteur moyenne : 0, 20/0, 60 m. 


SÉLECTION DE D 
FRANÇAISE DES ROSES - 1986. 


Meiloïse 

sélection MEIEAND 1985 
Magnifique floraison de 
roses classiques, aux 
boutons élégants, de co- 
loris rose écarlate vif, cou- 
vrant généreusement un ro- 
sier vigoureux et bien buis- 
sonnant. Hauteur 
moyenne : 

0,65/0,80 n 


Meifersi 

sélection MEILAND 1987 

Une grande fleur élégante d’un 
coloris rouge lumineux, sur une 
plante vigoureuse et solide. 
Hauteur moyenne : 0,90/1,00 m. 


sélection MEILEAND 1987 

Une grande rose d’un charmant coloris rose mauve, 
très parfumée, décore un rosier vigoureux et sain. 
Hauteur moyenne : 0,90/1,30 m. 


ROSIERS À GRANDES FLEURS 


MEILLAND 
LRO À 4 CRFE 


YAKIMOUR ® Meipsilon 
sélection MEHEAND 1985 

La profusion de fleurs originales, 
rouge à revers jaune et le feuillage 
très brillant de ce rosier vigoureux, 
produisent un effet d'ensemble des 
plus décoratifs. 

Hauteur moyenne : 0,90 m. 
MÉDAILLE D'OR BADEN-BADEN - 1985 


SELECTION DE LA SOCIETE FRAN- 
ÇAISE DES ROSES - LYON - 1985 


PRINCESSE DE MONACO ® 
Meimagarmic 

sélection MEHLEAND 1982 

Grande rose de coloris original 
blanc crème bordé d’amarante. 
Léger parfum. Rosier sain et buis- 
sonnant. 


Hauteur moyenne : 0,70/0,85 m. 
MÉDAILLE D'ARGENT 
LE ROEULX - 1982. 


LOUIS DE FUNES ® 
Meirestif 

sélection MEILLAND 1984 

Le coloris orange capucine de cette 
grande rose pimpante agrémente 
allègrement un rosier vigoureux, 
très florifère. 

Hauteur moyenne : 1,00/1,10 m. 


MEDAILLE D'OR MONZA et GENEVE 
1983. 


ROSIERS À GRANDES FLEURS 


Floraison de mai aux gelées 


Meilicafal 

sélection MEILEAND 1983 

De grandes fleurs jaune indien 
bordé d’orangé produisent un effet 
décoratif attrayant sur un rosier 
vigoureux. 


Hauteur moyenne : 0,85/1.,35 m. 
MÉDAILLE D'ARGENT - MONZA - 1983. 


Meica pinal 

sélection MEILLAND 1984 

Grande fleur au saisissant, gai et 
persistant coloris rose écarlate. 
Excellent rosier, régulier et flori- 
fère. Parfumé. 

Hauteur moyenne : 0,80/0,90 m. 
MÉDAILLE D'OR - LA HAYE - 1981. 


MÉDAILLE D'ARGENT - GENÈVE - 
MONZA - SAVERNE et LE ROEULX - 1981 


Meiluminac 

sélection MEIHLLAND 1979 

Une rose splendide de coloris rouge 
groseille lumineux. Rosier à port 
buissonnant. 

Hauteur moyenne : 1,00/1,20 m. 


LA PLUS BELLE ROSE DE FRANCE 
LYON - 1977 


MEILLAND - 
Lio A Gr Le sortilège des 
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YVES PIAGET ® Meivildo 
sélection MEILEAND 1984 
Le coloris rose neyron, la forme pleine et arron- 
die, les pétales dentelés, le parfum donnent à 
cette grande rose moderne une allure étrangement 
surannée qui ne manque pas de charme. Rosier 
robuste et vigoureux. H. moyenne : 0,85/0,95 m. 
MÉDAILLE D'OR - GENEVE et LE ROEULX - 1982. 


MÉDAILLE D'ARGENT - SAVERNE - 1982. COUPE DU 
PARFUM - GENEVE et LE ROEULX - 1982. 


JARDINS DE BAGATELLE ® Meimafris 


sélection MEILEAND 1986 

Le délicat coloris blanc crème nacré de rose et le 
parfum suave de cette belle rose charmeront tous 
les amoureux de roses. Plante régulière et buis- 


sonnante. Hauteur moyenne : 0,90/1,20 m. 
COUPE DU PARFUM - BAGATELLE - 1984. MÉDAILLE 
D'OR - GENEVE - 1984. ROSE D'OR - GENEVE - 1984. 
PRIX DU PARFUM - MADRID - 1985. ROSE D'OR - 
POITIERS - 1986. 


PAPA MEILLAND ® Meicesar 

selection MEILAND 1963 

Fleur somptueuse et racée au riche coloris velours 
pourpre et au parfum puissant. Rosier à port 
droit. Hauteur moyenne : 0,90/1,00 m. 


Grands Parfums 


Y L 


VICTOR HUGO ® Meivestal 

sélection MEHLEAND 1985 

Ce rosier sain et vigoureux se pare abondamment 
de belles fleurs au coloris rouge brillant et très 
agréablement parfumées. 


Hauteur moyenne : 0,90/1,25 m. 
PRIX DU PARFUM - LA HAYE - 1985. 


CHARLES DE GAULLE ® Meiïlanein 
sélection MEILEAND 1975 

Belle rose au délicat coloris mauve lilas et au 
parfum intense. Rosier à port buissonnant. 
Hauteur moyenne : 0,80/0,90 m. 


CATHERINE DENEUVE® Meipraserpi 
sélection MEILEAND 1981 

Des roses charmantes, blond saumoné, élégantes, 
très décoratives. Rosier à port buissonnant. 
Hauteur moyenne : 1,10/1,20 m. 

MÉDAILLE D'OR - ROME - 1979 


MEILAND 


LAROE À A CRFE 


A 


MESSAGERE ® 

Betty Herholdt 

sélection MEHLLAND 1983 

Grande et belle rose blanche de 
très bonne tenue, aussi bien sous 
climat chaud que pluvieux. Rosier 
de hauteur moyenne, vigoureux, 
robuste et particulièrement flori- 
fère. 

Hauteur moyenne : 0,80 m. 


ROUGE MEILLAND ® 
Meimalyna 

sélection MEILAND 1983 

Grande et élégante rose rouge gro- 
seille très lumineux. Rosier à port 
droit, de vigueur et de résistance 
aux maladies exceptionnelles. 
Hauteur moyenne : 1,00/1,50 m. 


AMBASSADOR € 
Meinuzeten 

sélection MEILLAND 1977 

Un coloris attrayant orange clair, 
une grande et belle rose élégante. 
Rosier à port droit. 

Hauteur moyenne : 1,30/1,40 m. 


Réservez 
un emplacement aéré 
et bien ensoleillé 


pour vos rosiers. 
Evitez une exposition nord 
ou trop ombragée. 


AMALIA ® Meicauf 
sélection MEILLAND 1986 

Des fleurs d’un cramoisi pourpre 
original et lumineux décorent 
généreusement un rosier sain, vi- 
goureux et florifère. 

Hauteur moyenne : 1,00/1,50 m. 


LADY MEILLAND & 
Meialzonite 

sélection MEILLAND 1983 

Rose attractive orange mandarin, 
refleurit aisément sur un rosier très 
vigoureux et très robuste. 


Hauteur moyenne : 1,00/1,20 m. 
MÉDAILLE D'OR - DURBAN - 1985. 


SOLIDOR ® Mcifarent 
sélection MEILEAND 1985 

Une grande fleur légèrement par- 
fumée, au gai coloris jaune intense, 
très persistant. Un rosier de végé- 
tation régulière, très décoratif. 
Hauteur moyenne : 0,80/1,10 m. 
MÉDAILLE D'OR - MONZA - 1984. 


Pour un bel effet 
décoratif 


une seule variété 
par massif! 
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CARINA ® Meichim 

sélection MEILLAND 1966 

Grande rose bien turbinée au coloris 
rose garance tendre et lumineux. 
Rosier à port droit. 

Hauteur moyenne : 1,00/1,10 m. 


MICHEL HIDALGO ® 
Meitulandi 

sélection MEILAND 1980 

Grande et belle rose rouge pourpré 
au parfum intense. Rosier à port 
droit. 


Hauteur moyenne : 1,30/1,40 m. 
Prix du Parfum au concours international de 
BADEN-BADEN - 1978. 


Pour bien planter, 
préparez le terrain... 


— Défoncer le sol sur 50 à 60 cm de 
profondeur, environ 3 semaines 
avant la plantation. 

Incorporer un bon fumier desséché 
ou un engrais complet du commerce 
(voir dose sur l'emballage). 


Très important : enfouir le fumier ou 
l'engrais en dessous de 40 cm de 
profondeur pour ne pas brûler les 
racines. 


Dans tout terrain ayant porté des 
arbres, arbustes décoratifs ou des 
ROSIERS. I est indispensable de 
changer la terre sur une profon- 
deur de 50 à 60 cm. S'il est impos- 
sible de trouver de la terre neuve, 
désinfecter le sol avec un produit de 
formule METAM SODIUM commer- 
cialisé sous diverses marques (VA- 
PAM, VAPASOIL, METASOL, MO- 
NAM...). Désinfecter en septembre- 
octobre pour une plantation en 
mars. 


SONIA MEILLAND ® 

Sweet Promise 

sélection MEILLAND 1973 

Fleur élégante au tendre coloris rose 
porcelaine et au parfum fruité pro- 
noncé. Rosier à port droit. 

Hauteur moyenne : 0,90/1,00 m. 


GILBERT BÉCAUD ® 
Meiridorio 

sélection MEILEAND 1980 

De forme élégante et de gai coloris 
jaune ambré, cette rose règne sur un 
rosier à port droit. 


Hauteur moyenne : 0,90/1,00 m. 
PLUS BELLE ROSE DE FRANCE - 1979. 
GRANDE ROSE DU SIECLE - 1979. 


ROSIERS A FLEURS GROUPÉES 


Floraison de mai aux gelées 


sélection MEILEAND 1987 

Coloris rouge et jaune original, 
floraison abondante, fleurs de 
grande taille, bonne santé, autant 
d'atouts pour faire de ce rosier un 
floribunda de très grande classe. 


Hauteur moyenne : 0,80/0,90 m. 
MÉDAILLE D'OR - MONZA - 1985. 
MÉDAILLE D'OR - LA HAYE - 1985. 
MÉDAILLE D'ARGENT - SAVERNE - 1985. 
MÉDAILLE D'ARGENT - COURTRAI - 1985. 


Meitulimon 

sélection MEILLAND 1979 

Des fleurs à profusion, rose de 
Bengale, élégantes et délicatement 
parfumées, couvrent un rosier 
buissonnant et régulier. 


Hauteur moyenne : 0,80/1,00 m. 
MÉDAILLE D'OR - MADRID - 1978. 


MEILLAND 
LARGE A A CRE 


FRUITE ® Meifructoz 
sélection MEILLAND 1985 
Une abondance de fleurs bien formées au coloris 
orange multicolore très original décore ce rosier 
buissonnant, à végétation basse et régulière. 
Hauteur moyenne : 0,60/0,70 m. 

MÉDAILLE D'ARGENT GENEVE et COURTRAI - 1984. 


PAREO ® Meiflarol 

sélection MEILEAND 1986 

Du soleil dans le jardin avec ce rosier dont les 
fleurs arborent un joyeux coloris exotique, 
Orange mandarine et jaune citron, éclairant un 
feuillage vert foncé et brillant. 

Hauteur moyenne : 1,20/1,40 m. 


MÉDAILLE D'OR - BAGATELLE - 1985. — MÉDAILLE 
D'ARGENT - COURTRAI - 1985. 


MATTHIAS MEILLAND ® Meifolio 
sélection MEILAND 1985 

Un excellent rosier, vigoureux, au feuillage 
résistant, paré d’une floraison très abondante 
d’un beau coloris rouge géranium vif. 
Hauteur moyenne : 0,70/0,90 m. 


BORDURELLA ® Maitiraca 

sélection MEILEAND 1983 

Une multitude de fleurs au délicat coloris rose 
nacré couvre un rosier relativement bas, vigou- 
reux et de grande robustesse. 

Hauteur moyenne : 0,65 m. 


MAGALI ® Meigoufin 

sélection MEILLAND 1986 

Une plante basse et compacte, au feuillage bril- 
lant, se couvrant abondamment de fleurs d’un 
coloris Rose Empire très gai et très frais, légè- 
rement parfumées. 

Hauteur moyenne : 0,65 à 0,85 m. 


TCHIN-TCHIN ® Meichanso 

sélection MEILLAND 1978 

Fleurs élégantes et décoratives, d’un coloris 
rouge orangé persistant et lumineux. 

Hauteur moyenne : 0,60/0,70 m. 
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MEILAND 
LARGE A sa CRFEÆ 


KALINKA ® Meihartfo 

sélection MEILLAND 1970 

Fleurs d’un tendre coloris rose porcelaine, déli- 
catement parfumées. 

Hauteur moyenne : 0,80/0,90 m. 


MITZI ® 81 Meilenangal 

sélection MEILLAND 1981 

Floraison abondante de roses bien faites, jaune 
vif persistant. Rosier à port buissonnant. 
Hauteur moyenne : 0,80/0,90 m. 


TEQUILA ® Meigavesol 

sélection MEHEAND 1980 

Des fleurs très colorées, rouge capucine sur un 
rosier à port buissonnant, donnent un ensemble 
très attractif. 


Hauteur moyenne : 0,90/1,00 m. 
MÉDAILLE D'ARGENT - BAGATELLE - 1978. 


CHORUS © Maijulita ne. 


sélection MEILLAND 1975 

Les grandes fleurs doubles déCorent le jardin 
d’un coloris persistant rouge vermillon éclatant. 
Rosier à port droit. 

Hauteur moyenne : 0,80/0,90 m. 


CHACOXK ® Meicloux 

sélection MEILAND 1984 

Des roses de coloris insolite, bicolore jaune d’or 
et rouge, décorent plaisamment un rosier buis- 
sonnant, solide et florifère. 

Hauteur moyenne : 0,90/1,10 m. 

MÉDAILLE D'ARGENT - SAVERNE - 1984. 


LA SEVILLANA ® Meigekanu 

sélection MEILAND 1978 
Exceptionnelle pour sa rusticité et son aptitude 
à refleurir. | 

ROSE D'OR - ORLEANS - 1980. 


Rosy LA SEVILLANA ® Meigeroka 
sélection MEILLAND 1985 

Mutation de coloris rose de la variété précé- 
dente, elle présente les mêmes qualités excep- 
tionnelles. 

MÉDAILLE D'OR - BADEN-BADEN - 1985. 
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MEILAND 


LRO A CRE D'AUTRES DÉCORS 
AVEC LES ROSIERS... 


uté 1986 Spécial bordure 


# 


Nouvea 


MAJORETTE ® 86 Meipiess MANOU MEILLAND ® Meitulimon 
sélection MEILLAND 1986 sélection MEILAND 1979. 

Couvert de petites fleurs bicolores, rouge velouté à cœur blanc, ce Dans le jardin, le rosier tige donne du volume et 
rosier miniature de forte végétation convient aussi bien pour plate- apporte une note d'élégance très décorative. 


bande que pour bordure. Hauteur moyenne : 0,40/0,65 m. 


Comment tailler les rosiers buissons à grandes fleurs, à fleurs groupées et à 
fleurs en bouquets ? 


supprimer les branches mortes, chétives ou trop vieilles, 

conserver les branches fortes, vigoureuses, partant de la base (point de greffe) ou près 
de la base du rosier, 

supprimer les 2/3 environ de la hauteur des branches conservées et ramener ainsi le 
rosier au tiers de son développement. 


Comment tailler les rosiers grimpants à grandes fleurs et à fleurs groupées ? 


Les roses des rosiers grimpants fleurissent sur les branches qui ont poussé au cours de 
À ads fleuri l'été précédent, soit à partir de la base du rosier, soit à partir de fortes branches 
B Pousses de l'année existantes. 
Il faut conserver ces nouvelles pousses pour assurer le renouvellement du rosier, la 
garniture de la surface à décorer et la qualité de la floraison. 
Les fleurs se renouvellent également sur les branches ayant fleuri au cours de l’année 
précédente. 
On taille donc ainsi ces rosiers grimpants : | 
supprimer les branches mortes, chétives ou trop vieilles, 
conserver les branches ayant fleuri pour la première fois au cours de l’année précé- 
dente et celles qui ont poussé vigoureusement, sans fleurir, au cours de l’été précédent, 
couper l’extrémité de ces branches et les fixer horizontalement ou obliquement sur le 
support en commençant par la base, 
couper les tiges florales, sur les branches ayant fleuri, à 3 cm environ de la branche 
porteuse. 
: surfe 18e vil Les rosiers grimpants, non remontants, à fleurs en bouquets dit “wichuraiana” se 
taillent dès la fin de la floraison. 


Mailandina 


ROSIERS POUR LE BALCON, LA VÉRANDA, LA TERRASSE, LE JARDIN 
RAPPROCHÉ, LES MASSIFS BAS, ROCAILLES... 


Plantation en pots, en jardinières, en bordures ou massifs bas. Utiliser des récipients percés et suffisamment profonds. 
Surveiller très attentivement l'arrosage et apporter régulièrement un engrais rosier (respecter les doses indiquées sur 


l'emballage). 


Golden MEILLANDINA ® 


Rise’n Shine 


Un coloris jaune très agréable 
sur une plante équilibrée. 


Air France MEILLANDINA ® 


Meifinaro 


De charmantes petites roses au 
délicat coloris rose Neyron. 


Orange MEILLANDINA ® Meijikatar 


Lumineux coloris rouge vermillon brillant. Floraison de longue durée. 


® ARBUSTES A VÉGÉTATION HAUTE, POUR FORMER DES 
r HAIES FLEURIES, DES TOUFFES DE COULEUR 


Distances de plantation : 0,50 à 0,60 m entre plants. 


ra 
BONICA ® 82 Meidomonac LUTIN ® Meisecaso 

sélection MEILLAND 1982 | sélection MEHEAND 1983 Mrs : 

De jolies fleurs au charme ancien agrémententun rosier doté De coloris rose de Bengale vif, gai, persistant, la floraison 
d’une résistance exceptionnelle aux maladies et au froid. impressionne par son importance, du printemps à l’automne. 


Hauteur moyenne : 0,80 m. 


Rosier vigoureux, de très bonne robustesse, 
Hauteur moyenne : 1,00/1,40 m. 


MÉDAILLE D'ARGENT - COURTRAI - 1983. 
MÉDAILLE D'OR - BADEN-BADEN - 1984. 


LA SEVILLANA ® Meigekanu 


sélection MEHLAND 1978 
ROSE D'OR - ORLÉANS - 1980 


Rosy LA SEVILLANA ® Meigeroka 


sélection MEIEAND 1985 " 
Un mur de roses (rouges ou roses) rutilantes, du printemps à la fin de 


l’automne. Hauteur moyenne : 1,20/1,60 m. 
MÉDAILLE D'OR - BADEN-BADEN - 1985. 


RETRO ® Mcibalani 

sélection MEILAND 1982 

De jolies fleurs, légèrement parfumées, au gai 
coloris rose Neyron, couvrent un rosier buisson- 
nant et compact. 

Hauteur moyenne : 1,50/1,70 m. 


—  Mciandécor 


ENTRETIEN ET TAILLE DES MEILLANDÉCOR € 


« 


Pour obtenir des haies de roses, tailler comme ci-après : après la première année de végétation, tailler à 0,20/0,25 m 
. ’ . 4 

au-dessus du sol pour former le rosier. Les années suivantes, couper entre 0,40 et 0,60 m (suivant la vigueur) horizonta- 

lement, en montant progressivement. Laisser toutes les branches, même les plus faibles et enlever seulement le bois mort 


IMPORTANT : pour les rosiers de ce type, toute taille traditionnelle est à proscrire. Ne couper aucune branche, laisser le 
rosier se développer librement. Lorsque la végétation plafonne (après 5 à 6 ans) rajeunir le rosier en coupant, en fin d'hiver 


toutes les branches à 0,30 m au-dessus du sol. > 


. C ® ARBUSTES A VÉGÉTATION RETOMBANTE, ÉTALÉE POUR — 
allandéco COUVRIR UN TALUS, CRÉER UNE TACHE DE COULEUR 
“À 1 } a |, m entre plants 


Distances de plantation 


sélection MEILLAND 1978 sélection MEILLAND 1984 | 
Floraison soutenue et abondante en grappes, d’un blanc Une profusion de roses au frais coloris rose clairet 


neigeux. Les fleurs sont très fournies en pétales. agrémente un arbuste vigoureux et sain, à port 
Hauteur moyenne : 0,60 m environ. Etalement : 2,00/2,50 m retombant et étalé. Remonte modérément. 
environ. Hauteur moyenne : 0,70/1,00 m. 

Etalement : 1,50/2,00 m. 


sélection MEILLAND 1986 sélection MEILAND 1985 

De belles et abondantes fleurs doubles, un feuillage Une profusion spectaculaire de petites fleurs de coloris Rose 
foncé et brillant, voilà un couvre-sol très solide et Empire recouvre au printemps le feuillage très dense de ce rosier 
à la floraison spectaculaire. très vigoureux. Convient bien pour haie avec une végétation 
Hauteur moyenne : 0,50/0,80 m. aussi large que haute. Peu remontant. Hauteur moyenne : 1,50 m. 
MÉDAILLE D'OR - COURTRAI - 1986. 


MEILAND ROSIERS GRIMPANTS 


AGE A 54 CRE ”. 


sé 4 nd + 4 
CHORUS ® Gpt Meiju litasar CLAIR MATIN ® Gpt Meimont 
sélection MEILEAND 1986 : sélection MEILEAND 1980 
Grimpant vigoureux et sain, orné de belles fleurs rouge Une abondance de fleurs au coloris rose France éclairé de 
vermillon lumineux sur un feuillage vert sombre et brillant. rose vif. 


PAPA MEILLAND & 
Gpt Meisarsar 

sélection MEILEAND 1976 
Fleurs pourpre foncé, au 
parfum capiteux. 


RUSTICANA ® 

BGpt Poppy Flash 

7 sélection MEILLAND 1975 
Une cascade de fleurs ver- 
millon orangé. 


PRINCE IGOR ® 

Gpt Meigosar 

sélection MEILEAND 1985 
Fleurs d’un joli coloris 
bicolore, rouge capucine à 
l’avers et jaune indien au 
revers. 

PLUS BELLE ROSE DE 
FRANCE - LYON - 1986. 


Pdt Léopold 
SENGHOR ® 

Gpt Meiluminacsar 
sélection MEILEAND 1982 
Belle floraison rouge gro- 
seille lumineux. 


MEILLAND —— \ 
PER ROSIERS GRIMPANTS 


sélection MEHLEAND 1987 
Une forme de rose ancienne et un coloris rose tendre délicat donnent tout son charme à ce rosier grimpant, solide et 


refleurissant bien au cours de l’été. Hauteur moyenne : 2 à 3 m. 


sélection MEILLAND 1984 sélection MEILLAND 1987 

Belle floraison rouge écarlate lumineux. Remontant. Grimpant de développement moyen, florifère et très 
décoratif, convenant particulièrement bien pour toutes 
utilisations proches de la maison, terrasses, balcons. 
Hauteur moyenne : 1,50/2,00 m. 


